Karolina Paurowicz 


urodzona w roku 1620, zakończyła doczesne życie dnia 8 Sierpnia 1888 r., 
- 0 czem zawiadamia pozostały syn Przyjaciół, Znajomych i Towarzyszy. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w Piątek dnia 10-go b. m. o godzinie 
4-tej popołudniu z domu pod L. 3 przy ulicy Pijarskiej wprost na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


